


ATTACHMENT B: 
DORAL Enhancement Header Allocations 











Faiy Regions . 
item #: 
531812 
Item #: Item #: Sys Ill 
530453 531707 Header 
6-Wide*  9-Wide** Adapter*** 
1100 Boston 414 1,020 666 
1200 NY 222 624 414 
1300 Philadelphia 564 468 144 
1600 Buffalo 570 552 54 
1700 Pittsburgh -- 672 936 456 
4800. °°: Cincinnati. - 522 {ági 930 
Total NESA 2.964 4.644 2,664 
2100 Winston Sale 306 2.088 1.800 
2200 Atlanta 1278 1.218 300 
2300 Florida 1,056 1,188 954 
2600 Dalias 672 $295 Gi 
2906 Richmond GS __ 1,002 589 
Totai SSA 4,008 6,792 4,722 
Än OT ee 
5100 N. Cal. 852 480 66 
5400 S, Cal. 738 360 - 











Chicago 1,074 450 96 


“Minneapolis ~ -672 | 678 282 
= Denver 684 4,080 912 
Detroit 3.30 G12 612 


6900. SE Louis 1,088. 948 ee 
Total MWSA 3,828 4,068 1,902 
ĀE S 


Total National 13,944 18,000 9,552 
————SS M 


Sat POA ROOSE ee 


* 63% Coverage of Region 6-Tray Displays 
* 50% Coverage of Region 9-Tray Displays 
“** 50% Coverage of Region Sys lil Displays 
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ATTACHMENT C: _ 
DORAL Enhancement Header Allocations | 
(Cumulative Materiais Availability By Week) 





























{tem #: 531812 
item #: 531707 - 9-Wide Enhancement Header Header Adapter for 
Hem #: 530453 - 6-Wide Enhancement Header” {Fits 9-Tray and Sys Ill Displays)** Sys IIl Conversions*** 
Wk of Wk of Wk of Wk of Wk of Wk of Wk of Wk of Wk of Wk of Wk of June- 
Region June-2 June-9 Jyne-16 June-23 June-30 June-2 June-9 June-1@6 June-23 June-30 Wk of June-2 E] 
1100 Boston 53 137 255 374 414 255 482 708 935 1,020 349 666 
1200 NY 28 73 137 200 222 =~, 156 294 433 572 624 217 414 
1300 Philadelphia 73 186 348 510 564 117 221 325 429 468 78 144 
1600 Buffalo 74 188 352 515 570 138 261 384 506 552 28 54 
1700 Pittsburgh 87 222 414 607 672 234 442 650 858 936 239 456 
41800 Cincinnati 68 172 322 472 522 261 493 725 957 1,044 486 930 
Total NESA 383 978 1,828 2,678 2964. 1,161 2,193 3,225 4,257 4.644 1,394 2,664 
2100 Winston-Salem 40 101 189 277 306 521 986 1,450 1,914 2,088 942 1,800 
2200 Atlanta 165 422 788 1,155 4,278 305 575 846 1,116 1,218 205 390 
2300 Florida 136 348 651 954 1,056 297 561 825 1,089 . 1,188 499 954 
2600 Dallas 87 222 414 607 672 324 612 900 1,188 i 1,296 518 990 
2900 Richmond 89 229 430 629 696 251 473 696 919 : 1002 308 588 
Total SSA $17 1,322 2,472 3,622 4,008 1,698 3,207 4,717 6,226 6,792 2,472 4,722 
5100 N. Cal. 110 281 525 770 852 120 227 333 440 480 35 66 
5400 S. Cal. 95 243 455 667 738 90 170 250 330 360 - - 
5600 Seattle 58 149 278 407 0 132 249 367 484 528 103 198 
5800 Houston 143 364 681 997 1,104 282 533 783 1,034 1,128 $ = 
Total WSA 406 1,037 1,939 2,841 3,144 624 1,173 1,733 2,288 2,496 138 264 
rn  ————— -a A a -A a -n 
6200 Chicago 138 354 662 971 1,074 g 113 213 313 413 450 51 96 
6300 Minneapolis 87 222 44 8607 672 170 320 471 621 678 148 282 
6600 Denver 88 226 422 618 684 270 510 750 990 1,080 477 912 
6700 Detroit 43 109 204 298 330 227 431 633 836 912 320 612 
6900 St. Louis 138 352 659 965 1,068 237 447 658 869 948 z 5 
Total MWSA 494 1,263 2,361 3,459 3,028 4,017 1,921 2,825 3,729 4,068 996 1,902. 
Total National 1,800 4.600 8,600 12,600 13,944 4,500 8,500 12,500 16,500 18,000 5,000 9,552 
eee a a = e—a 
Priority Regions 


* 63% Coverage of Region 6-Tray Displays 
* 50% Coverage of Region 9-Tray Displays 
*** 50% Coverage of Region Sys iif Displays 
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